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നമ്പർ 


PART III 
Stores Purchase 


Animal Husbandry Department 

ലഘു ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എസ്-0252 / 14 . 

2013 നവംബർ 4. 
- തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 2013 - 14 വർഷത്തെ 
എസ്. 0252 / 14 പ്രാജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വിതുര ജേഴ്സി 
ഫാ മിലേക്ക് വൈക്കോൽ വാങ്ങുന്നതിന് വക യി രു ത്തിയ 
തുകയിൽ നിന്ന് താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി 
വൈക്കോൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിക്കുന്നു. 

സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിവ രം , എണ്ണം/ അളവ്- 
ഉപയോഗ്യമായ വൈക്കോൽ 2 കി . ഗ്രാം വീതമുള്ള 
കെട്ടുകളാക്കിനൽകേണ്ടതാണ്. വൈക്കോൽ പൂർണ്ണ മായും 
ഈർപ്പരഹിതവും ഉപയോഗയോഗ്യവുമായിരിക്കണം -50 മെട്രിക്ക് 
ടൺ (1 മെടിക്ക് ടണ്ണിനുള്ള വില രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്). 

ഇ . എം . ഡി. രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തുകയുടെ 1 %. 


Børelom GO00010 mg Me = 1, 000 + 100 g/ m 
Mlo01. 

- ദ ർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയ തിയും 
NOO10 - 11 - 12 - 2013 , 12 cm . 

BôrejonÙ MOD9M 000100 New 10 - 11-12 -2013, 
2 cm . 


വിതരണം ചെയ്യേണ്ട സമയം - വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് 
35 Bloin OMIMDO. 


വിതരണം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം- ഫാമിലെ നിലവിലുള്ള 
വൈക്കോൽ ഷെഡ്. 

പണം നൽകുന്ന രീതി വിതരണം പൂർത്തിയാക്കിയ 
തീയതിയ്ക്ക് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ. 


മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവ് ഏകദേശം മാത്രമാണ്. 
അതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ അതോറിറ്റിക്ക് അധികാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കും. ദർഘാസ് ഫാം വില ഒടുക്കി ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ വാങ്ങാ വു ന്ന താ ണ് . 
അപൂർണ്ണമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിനെ 
സംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം 
വിതുരയിലുള്ള ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയവുമായി 
ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരള 
ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് നിയമങ്ങൾ ഈ ദർഘാസിനും 
MOWADIM . 


ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം, 
Gašml 2000, 200, 
തിരുവനന്തപുരം. 


(191) 
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ. 


3. NSF 49 Certification for the Biological Safety 

Cabinet and all other relevant National or 
International certificates for the Equipments. 
The list of Institutes and Agencies that have 
purchased and are using the equipments in 
a Thiruvananthapuram b Kerala and c India , 
with the contact numbers of the users. 
Equipment should be quoted by the manufacturer 
or their authorized dealer. Firms who are not 
original manufacturers should state clearly the 
make and address of the manufacturers whose 
products they are offering and should also furnish 
the license number of the manufacturer. If the 
selling agents have submitted the tender, they 
must submit attested photocopy of their existing 
current agreement certificate with manufacturers/ 
authorized selling agents for supply and after sale 

service of the item to consider their offers. 
6 . All documents furnished should be attested by a 

Gazetted Officer or a Notary . 
Second Cover (Cover B - Financial) will have the 
following Enclosures 
1. Rates for each Unit/Component of the equipment 

should be quoted in Indian Currency (Rupees) as 
basic price , rate of tax and total amount inclusive 
of all taxes. The AMC rates on completion of 
warranty period should also be mentioned 

separately. 
2. A buy back offer should be included for the old 

laminar air flow units that shall be replaced by the 

new bio safety cabinet . 
3. Original tender form duly signed by the authorized 

signatory . 
4. Preliminary Agreement in Kerala Stamp Paper worth 

* 100 . 
5. Earnest Money Deposit ( EMD) — 1 % of the total 

cost of the item (s ) quoted by means of demand 
draft drawn in favour of the Director, Institute of 
Animal Health & Veterinery Biologicals, Pacha P.O ., 

Palode payable at Thiruvananthapuram . 

Both covers ( A & B ) must be effectively sealed and 
put in another cover, which is also sealed and submitted . 
Cover A and B will be opened as per the schedule given 
below . Cover B of those tenderers who satisfy the above 
conditions in Cover A will only be opened . The cover B of 
the rejected tenderers will be returned without opening 
on finalization of purchase procedure . The tenderer has 
to provide a receipt for the same. Details of the equipment 
to be supplied can be had from the Government of Kerala 
Website — www . kerala . gov. in and Animal Husbandry 
Department website www . ahd.kerala . gov.in . Intending 
tenderers may send the exact amount towards the cost of 
tender form as Money Order with postal charges for 


TENDER NOTICES 


(1) 


No. XII/2013 - 141 


No. B . 2662 /2013 . 

1st November 2013 . 
Sealed competitive tenders are invited under 
Two Cover System for the purchase of Biological Safety 
Cabinet Class 2 Type A2 — Six numbers for the use of 
different sections in the Institute of Animal Health & 
Veterinary Biologicals , Palode for the year 2013 - 14 . 


First Cover (Cover A — Technical) will have the following 
Enclosures 


1. The list of items intended to be quoted compared 

with each of the specification and requirement 
attached with this tender document and without 
rates. The equipment should be in strict accordance 
with our specification . The make, brand, model, 
catalogue number etc ., must be clearly shown. The 
relevant literature /leaflets/catalogues/ brochures of 
the equipment should accompany the documents . 
The tenderer has to give in writing that they shall 
comply with all the general and special conditions 
for purchase of equipment in IAH & VB that are 
described in the tender. 


sending the tenders well in advance . Cheques , 
Postage Stamps, Demand Draft etc . will not be accepted 
as the cost of tender form nor the form be sent by Value 
Payable Post . Tender form can also be obtained by post 
may sent * 3 ,800 (Rupees Three thousand and eight 
hundred only ) by Money order which includes cost, 
taxes, postal charges etc . and from the Office of the 
Director , Institute of Animal Health & Veterinary 
Biologicals, Pacha P . O ., Palode on payment of the cost in 
cash from 10 . 30 a . m . to 4 p .m . during working days. 
Late tenders will not be considered under any 
circumstances. Tender should be superscribed as “ Tender 
No . XII/2013 - 14 — For the Supply of Biological Safety 
Cabinet Class 2 Type A2 for the use of IAH & VB , 
Palode for the year 2013 -14 . 
Price of tender form : 

- Original 7 6,300 . 

Duplicate 7 3,200 . 
Last date and time for sale of tender forms 
6 -12-2013 , 3 p. m . 

- Due date and time for receipt of tenders ( Cover A 
and B ) 7 -12-2013 , 11 a. m . 

Date and time of opening of Cover A — 7 - 12 - 2013, 
11 .30 a . m . 


2, ടെൻഡറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധാരണവും പ്രത്യേകവുമായ 
വാങ്ങൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചു 
കൊള്ളാമെന്ന് ടെൻഡർ ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ സ്ഥാപനം 

രേഖാമൂലം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
3. ബയോളജിക്കൽ സേഫ്ടി ക്യാബിനറ്റ് സംബന്ധിച്ചുള്ള 
എൻ.എസ്.എഫ്. 49 സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ദേശീയവും അന്തർ 
ദേശീയ വു മായ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
4. ഇന്ത്യ, കേരളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ 
ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതര സ്ഥാ പ ന ങ്ങളോ 
ഏജൻസികളോഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ 
സഹിതമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. 
5. ഉല്പാദകരോ അംഗീകൃത വ്യാപാരികളോ മാത്രമേ നിരക്ക് 

കോട്ട് ചെയ്യാവൂ . യഥാർത്ഥ ഉല്പാദക രു ടേ തല്ലാത്ത 
ഉപകരണം കോട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ആരുടെ ഉപകരണമാണോ 
കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേൽവിലാസവും, 
മേക്കും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. വിൽപ്പന 
ഏജന്റ് ആണ് നിരക്ക് കോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉല്പാദക 
രുമായുള്ള നിലവിലെ കരാർ സാക്ഷ്യപത്രം/ അംഗീകൃത 
വില് പന ഏജന്റ്, വില്പ നാ ന ന്തര സേവനം എന്നീ 

സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
6. ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന രേഖ ക ളെല്ലാം ഒരു ഗസറ്റഡ് 
ഓഫീസറോ നോട്ടറിയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 


രണ്ടാം കവർ ( ക വർ ബി - സാ സമ്പത്തി കം ) - ൽ ചുവടെ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 


Date and time of publishing list of tenders eligible 
for opening their Cover B — 7 - 12 -2013, 2 p .m . 

Date and time of opening of Cover B — 7 - 12 -2013, 
3 p . m . 

Date up to which the rates are to be firm for 
acceptance- 31 - 3 - 2014 . 

Designation and Address of the Officer from whom 
the tender form are to be obtained and to whom the 
tenders are to be submitted — The Director, Institute of 
Animal Health & Veterinary Biologicals, Pacha P. O ., 
Palode , Thiruvananthapuram , Pin -695 562 . 

2013- 14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, 
പാലോട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ വിവിധ വിഭാ ഗ ങ്ങൾക്ക് 
ആവശ്യമുള്ളബയോളജിക്കൽ സേഫ്റ്റി ക്യാബിനറ്റ് ക്ലാസ്സ് 2 

ടൈപ്പ് എ2- 6 എണ്ണം നൽകുന്നതിന് " ഇരട്ടകൾ സമ്പ്രദായ 
ത്തിൽ മുദ്രവച്ച മത്സ രാ ധി ഷ്ഠിത ടെണ്ട റു കൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ഒന്നാം കവർ ( ക വർ എ - സാ കേ തികം ) - ൽ താഴെ 
പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
1. പട്ടിക പ്രകാരം നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള വസ്തുക്കളുടെ 

സ്പെസിഫിക്കേഷനും അളവും നിരക്ക് ഒഴിവാക്കി വ്യക്ത 
മാക്കിയിരിക്കണം. നിർദ്ദിഷ്ഠ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ 
ക്വാട്ട് ചെയ്യാ വൂ . നിർമ്മാണം, ബാൻഡ്, മോഡൽ, 
കാറ്റലോഗ് നമ്പർ എന്നിവ കൃത്യമായും രേഖപ്പെടുത്തി 
യിരിക്കണം. ഉപക രണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ, 
ലീഫ്ലൈറ്റ്, കാറ്റലോഗ്, ബാഷർ എന്നിവ കൃത്യമായും 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 


1. ഓരോ യൂണിറ്റിന്റേയും ഘടകങ്ങളുടേയും നിരക്കുകൾ 

പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അടിസ്ഥാന 
വില , നികുതി നിരക്ക്, നികുതിയടക്കം ആകെത്തുക 
എന്ന തരത്തിൽ വേണം നിരക്ക് രേഖ പ്പെടുത്താൻ. 
വാറണ്ടി പിരീഡിന് ശേഷമുള്ള വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി 

നിരക്കുകൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
2. നിലവിൽ ഉള്ള പഴയ ലാമിനാർ ഫ്ളോകൾ " ബൈബാക്ക് 

നിരക്കിൽ തിരിച്ചെടുത്താലുള്ള തരത്തിലുള്ള നിരക്കുകൾ 
കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
3. ഒപ്പിടാൻ ചുമതലപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ വ്യക്തി ഒപ്പിട്ട അസ്സൽ 

ടെൻഡർ ഫോറം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. 
4. ? 100 നിര ക്കിലുള്ള കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ 
-- തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. 
5. ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാന വിലയുടെ 1 % ഏണസ്റ്റ് 
മണി ഡെപ്പോസിറ്റായി നൽകേ ണ്ട താ ണ്. ഈ തുക 
" ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് & 
വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പി . ഒ. എന്ന 
വിലാസത്തിൽ തിരു വ ന ന്ത പുരത്ത് മാറ ത്ത ക്ക വിധം 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി മാത്രം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് കവറുകളും യഥാവിധി സീൽ ചെയ്ത് 
മൂന്നാമതൊരു കവറിലിട്ട് പ്രസ്തുത കവറും സീൽചെയ്ത് 
വേണം സമർപ്പിക്കു വാൻ. ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 
(കവർ എ ) പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചി 
ട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടാം കവർ ( കവർ ബി ) തുറന്ന് 
പരിശോധിക്കുകയുള്ളു. തുറക്കാത്ത രണ്ടാം കവറുകൾ 
( കവർ ബി ) അവ നൽകിയവർക്ക് വാങ്ങൽ നടപടികളുടെ 
പൂർത്തീകരണത്തിന് ശേഷം മടക്കി നൽകുന്നതാണ്. അവ 
കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ ടെൻഡർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ രസീത് 


നൽകേണ്ടതാണ്. നൽകേണ്ട ഉപകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങളും ടെൻഡർ ഫോമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും 
കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റായ 
www. kerala .gov.in - ലും കേരള സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ 
വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.ahd. kerala . gov.in - ലും 
നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന താ ണ്. ടെൻഡർ ഫോറം തപാലിൽ 
ലഭിക്കണമെന്നുള്ളവർ ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ വിലയും വാറ്റ് 
നികു തിയും ത പാൽ ചാർജ്ജു മ ടക്കം ? 6 , 8 00 
( ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് മാത്രം) മണി ഓർഡർ ആയി 
" ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് & 
വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പി . ഒ ., 
തിരുവനന്തപുരം എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
ചെക്കു കൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റ് 
മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ടെൻഡർ ഫോമുകൾ 
നേരിട്ട് ലഭി ക്ക ണ മെ ന്നു ള്ള വർക്ക് എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസവും രാവിലെ 10 . 30 മുതൽ വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ 
ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് & 
വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പി. ഒ., 
തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
നിശ്ചിത തീയതിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ടെൻഡറുകൾ ഒരു 
കാര ണ വശാലും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ടെൻഡ റു കൾ 
ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ക വ റി നു പു റത്ത് “ ടെൻ ഡർ 
നം . 12 / 2013 - 14 ബയോ സേഫ്റ്റി ക്യാബിനറ്റ് ക്ലാസ്സ് 2 

ടൈപ്പ് എ2 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
യഥാർത്ഥ ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ വില : 

അസ്സൽ ? 6,300. 

പകർപ്പ് - 3,200. 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽപ്പന അ വ സാ നി ക്കുന്ന 
തീയതിയും സമയവും- 6- 12 - 2013, 3 മണി. 

ടെണ്ടർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 7 - 12- 2013, 11 മണി. 
-- കവർ ‘ എ ’ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 7 -12- 2013, 
11. 30 മണി. 


First cover ( Cover A - Technical) will have the following 
enclosures : 
1. The list of items intended to be quoted compared 

with each of the specification and requirement 
attached with this tender document and without 
rates. The equipment should be in strict 
accordance with our specification . The make, 
brand , model, catalogue number etc . must be 
clearly shown . The relevant literature /leaflets/ 
catalogues/brochures of the equipment should 
accompany the documents. 
The tenderer has to give in writing that they shall 
comply with all the general and special conditions 
for purchase of equipment in IAH & VB that are 

described in the tender . 
3. The List of Institutes and Agencies that have 

purchased and are using the equipments in 
(a ) Thiruvananthapuram , (b ) Kerala and (c ) India , 

with the contact numbers of the users . 
4 . Equipment should be quoted by the manufacturer 

or their authorized dealer . Firms who are not 
original manufacturers should state clearly the 
make and address of the manufacturers whose 
products they are offering and should also furnish 
the license number of the manufacturer. If the 
selling agents have submitted the tender, 
they must submit attested photocopy of their 
existing current agreement certificate with 
manufacturers/ authorized selling agents for supply 
and after sale service of the item to consider 

their offers. 
5. All documents furnished should be attested by a 

Gazetted Officer or a Notary . 


കവർ " ബി തുറക്കുന്ന സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളുടെ പേര് 
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 7 - 12- 2013, 2 മണി. 

കവർ " ബി തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 7- 12 -2013 , 
3 മണി. 


Second cover (Cover B - Financial) will have the following 
enclosures : 


നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള തീയതി - 31- 3 - 2014 . 


ടെണ്ടർ ഫോറം ലഭി ക്കേ ണ്ടുന്ന/ സമർപ്പി ക്കേ ണ്ടുന്ന 
ഓഫീസറുടെഔദ്യോഗിക പേരും മേൽ വിലാസവും 
ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് 
വെറ്ററിനറി ബയോള ജി ക്കൽ സ് , പാലോട്, പച്ച പി . ഒ ., 
തിരുവനന്തപുരം- 695 562 . 


1. Rates for each Unit/Component of the equipment 

should be quoted in Indian Currency (Rupees ) 
as basic price , rate of tax and total amount 
inclusive of all taxes. The AMC rates on 
completion of warranty period should also be 

mentioned separately. 
2 . A buy back offer should be included for the 

old laminar air flow units that shall be replaced 

by the new bio -safety cabinet. - 
3. Original tender form duly signed by the authorized 

signatory. 
4 . Preliminary agreement in Kerala Stamp Paper worth 

3 100. 
Earnest Money Deposit EMD — 1 % of the total 
cost of item (s) quoted by means of Demand Draft 
drawn in favour of Director, Institute of 
Animal Health & Veterinary Biologicals, 
Pacha P.O ., Palode payable at Thiruvananthapuram . 


( 2 ) 


( No. XIII /2013 -14] 
No. B -2663 /2013. 

- 1st November 2013. 
Sealed competitive tenders are invited under 
" Two Cover System for the Purchase of Horizontal Laminar 
Air Flow - 1 No. " for the use of different sections in the 
Institute of Animal Health and Veterinary Biologicals, 
Pacha P. O ., Palode for the year 2013 - 14 . 


- ഒന്നാം കവറിൽ ( കവർ എ -സാങ്കേതികം) - ൽ താഴെ പറ 
യുന്ന സാധനങ്ങൾഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 


Both covers (A & B ) must be effectively sealed and put 
in another cover, which is also sealed and submitted . 
Cover A and B will be opened as per the schedule given 
below . Cover B of those tenderers who satisfy the above 
conditions in Cover A will only be opened . The cover B of 
the rejected tenderers will be returned without opening on 
finalisation of purchase procedure . The tenderer has to 
provide a receipt for the same. Details of the equipment to 
be supplied can be had from the Government of Kerala 

Websit : www. kerala . gov.in and Animal Husbandry 
Department website : www .ahd.kerala . gov. in . Intending 
tenderers may send the exact amount towards the cost of 
tender form as Money Order with Postal Charges for 
sending the tenders well in advance. Cheques, Postage 
stamps , Demand Draft etc . will not be accepted as the 
cost of tender form nor the form be sent by Value Payable 
Post. Tender form can also be obtained by post may sent 
3 1 ,200 ( Rupees One thousand and two hundred only) by 
Money Order which includes Cost, Taxes, Postal charges 
etc. and from the Office of the Director, Institute of Animal 
Health and Veterinary Biologicals, Pacha P. O ., Palode on 
Payment of the cost in cash from 10 . 30 a . m . to 4 p . m . 
during working days. Late tenders will not be considered 
under any circumstances. Tenders should be superscribed 
as “ Tender No. XIII/2013 - 14 for the supply of Horizontal 
Laminar air flow for the use of IAH and VB , Palode for the 
year 2013 - 14 ". 
Price of tender form : 

Original X 1, 000 + VAT. 
Duplicate 500 + VAT. 


1. പട്ടിക പ്രകാരം നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള വസ്തുക്കളുടെ 

്പെസിഫിക്കേഷനും അളവും നിരക്ക് ഒഴിവാക്കി 
വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കണം. നിർദ്ദിഷ്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻ 
മാത്രമേ ക്വാട്ട് ചെയ്യാ വൂ . നിർമ്മാണം, ബാൻഡ്, 
മോഡൽ, കാറ്റലോഗ് നമ്പർ എന്നിവ കൃത്യമായും 
രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഉപകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച 
ലിറ്ററേച്ചർ, ലീഫ്ലൈറ്റ്, കാറ്റലോഗ്, ബോഷർ എന്നിവ 
കൃത്യമായും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
2. ടെൻഡറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധാരണവും പ്രത്യേക 

വുമായ വാങ്ങൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും 
പാലിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് ടെൻഡർ ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ 

സ്ഥാപനം രേഖാമൂലംഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
3 . ഇന്ത്യ, കേരളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ 
ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത ര സ്ഥാ പ ന ങ്ങളോ 
ഏജൻസികളോഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ടെലിഫോൺ 
നമ്പർ സഹിതമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. 
ഉൽപ്പാദകരോ അംഗീകൃത വ്യാപാരികളോ മാത്രമേ 
നിരക്ക് ക്വാട്ട് ചെയ്യാവൂ . യഥാർത്ഥ ഉൽപ്പാദക രു ടേ 
തല്ലാത്ത ഉപക രണം ക്വാട്ട് ചെയ്യു ന്ന വർ ആരുടെ 
ഉപകരണമാണോ ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ 
മേൽവിലാസവും മേക്കും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട 
താ ണ് . വിൽപ്പന ഏജന്റ് ആണ് നിരക്ക് ക്വാട്ട് 
ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദകരുമായുള്ള നിലവിലെ കരാർ 
സാക്ഷ്യപത്രം/ അംഗീകൃത വിൽപ്പന ഏജന്റ്, വിൽപ്പനാന 
ന്തരസേവനം എന്നീ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും ഉള്ളടക്കം 
ചെയ്തിരിക്കണം. 
5 . ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന രേഖ ക ളെല്ലാം ഒരു ഗസറ്റഡ് 
ഓഫീസറോ നോട്ടറിയോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 


Last date and time for sale of tender forms 
6- 12 - 2013, 3 p . m . 


Due date and time for receipt of tenders (Cover 
A & B ) - 7 -12 -2013, 11 a. m . 

Date and time for opening of cover A 
7-12 -2013, 12 Noon. 

Date and time of publishing list of tenderers eligible 
for opening their cover B — 7- 12 -2013, 2.30 p. m . 

Date and time for opening of cover B — 7 - 12 -2013 , 
3 .30 p . m . 

Date upto which the rates are to be firm for 
acceptance 31 -3 - 2014 . 

Designation and address of the officer from whom 
the tender forms are to be obtained and to whom the 
tenders are to be submitted — The Director, Institute of 
Animal Health and Veterinary Biologicals , Pacha P. O ., 
Palode , Thiruvananthapuram - 695 562 . 


രണ്ടാം കവർ ( കവർ ബി - സാമ്പത്തികം) - ൽ ചുവടെ ചേർത്തിരി 
ക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
1. ഓരോ യൂണിറ്റിന്റേയും ഘടകങ്ങളുടേയും നിരക്കുകൾ 

പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ക്വാട്ട് ചെയ്തി രി ക്ക ണം . 
അടിസ്ഥാന വില , നികുതി നിരക്ക്, നികുതിയടക്കം 
ആകെ ത്തുക എന്ന തരത്തിൽ വേണം നിരക്ക് 
രേഖപ്പെടുത്താൻ. വാറണ്ടി പിരീഡിന് ശേഷമുള്ള 
വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി നിരക്ക്കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി 

യിരിക്കണം. 
2 . നിലവിലുള്ള പഴയ ലാമിനാർ ഫ്ളോകൾ “ ബൈബാക്ക് 

നിരക്കിൽ തിരിച്ചെടുത്താലുള്ള തരത്തിലുള്ള നിരക്കുകൾ 
കൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 
3. ഒപ്പിടാൻ ചുമ ത ല പ്പെട്ട യഥാർത്ഥ വ്യക്തി ഒപ്പിട്ട 
- അസ്സൽ ടെൻഡർ ഫോറം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. 

100 നിര ക്കിലുള്ള കേരള സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം. 
5. ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന അടിസ്ഥാന വിലയുടെ 1 % ഏണസ്റ്റ് 
മണി ഡെപ്പോസിറ്റായി നൽകേണ്ടതാണ്. ഈ തുക 
ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് 
വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പി. ഒ. 
എന്ന വിലാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാറത്തക്കവിധം 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി മാത്രം ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 

മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് കവറുകളും യഥാവിധി സീൽചെയ്ത് 
മൂന്നാമതൊരു കവറിലിട്ട് പ്രസ്തുത കവറും സീൽ ചെയ്ത് 
വേണം സമർപ്പിക്കുവാൻ. ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 


- 2013 - 14 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് 
അനിമൽ ഹെൽത്ത് ആന്റ് വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, 
പാലോട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 
ആവ ശ്യ മുള്ള ഹൊറി സോ ണ്ട ൽ ലാമി നാർ എയർ 
ഫ്ളോ - 1 എണ്ണം നൽകുന്നതിന് ഇരട്ടകൾ സമ്പ്രദായത്തിൽ 
മുദ്രവച്ച മത്സരാധിഷ്ഠിത ടെൻഡറുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 


(കവർ എ ) പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ചി 


ണ്ട ങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടാം കവർ ( കവർ ബി ) തുറന്ന് 
പരിശോധിക്കുകയുള്ളു. തുറക്കാത്ത രണ്ടാം കവറുകൾ (കവർ 
ബി ) അ വ നൽകി യ വർക്ക് വാങ്ങൽ നട പ ടി ക ളുടെ 
പൂർത്തീകരണത്തിനുശേഷം മടക്കി നൽകു ന്ന താ ണ്. അവ 

കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ ടെൻഡർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ രസീത് 
നൽകേണ്ടതാണ്. നൽകേണ്ട ഉപകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച 
വിവരങ്ങളും ടെൻഡർ ഫോമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും 
കേരള സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റായ 
www.kerala . gov.in - ലും കേരള സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ 
വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.ahd.kerala .gov.in - ലും നിന്ന് 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടെൻഡർ ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കണമെന്നു 
ള്ള വർ ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ വിലയും വാറ്റ് നികുതിയും 
തപാൽ ചാർജ്ജുമടക്കം 3 1,200 (രൂപാ ആയിരത്തി ഇരുനൂറ് 
മാത്രം) മണി ഓർഡർ ആയി " ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് 
അനിമൽ ഹെൽത്ത് & വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, 
പച്ച പി. ഒ ., തിരു വ ന ന്ത പു രം എന്ന വിലാസത്തിൽ 
അയക്കേണ്ടതാണ്. ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് സ്റ്റാമ്പ്, ഡിമാന്റ് 
ഡ്രാഫ്റ്റ് മുതലായവ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ടെൻഡർ ഫോമുകൾ 
നേരിട്ട് ലഭി ക്ക ണ മെ ന്നു ള്ള വർക്ക് എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസവും രാവിലെ 10 . 30 മുതൽ വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ 
ഡയറക്ടർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് & 
വെറ്ററിനറി ബയോളജിക്കൽസ്, പാലോട്, പച്ച പി . ഒ ., 
തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഓഫീസിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
നിശ്ചിത തീയതിക്കു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ടെൻഡറുകൾ ഒരു 
കാര ണ വ ശാലും സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ടെൻ ഡ റു കൾ 
ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള കവറിനുപുറത്ത് ടെൻഡർ നമ്പർ 13/ 2013 - 14 
ഹൊറിസോണ്ടൽ ലാമിനാർ എയർ ഫ്ളോ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി 
യിരിക്കണം. 
- ടെൻഡർ ഫോമിന്റെ വില . 

അസ്സൽ- 1,000 + വാറ്റ്. 

പകർപ്പ് - 500 + വാറ്റ്. 
- ടെൻഡർ ഫോറം വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 6 - 12 - 2013 , 3 മണി. 


ടെൻ ഡർ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയതിയും 
സമയവും- 7 - 12 - 2013 , 11 മണി. 


കവർ " എ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 7 - 12 - 2013, 
12 മണി. 


കവർ " ബി തുറക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര് പ്രസിദ്ധീകരി 
ക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 7 - 12 - 2013, 2.30 മണി. 

- കവർ " ബി തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 7-12 - 2013, 
3.30 മണി. 


നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിലുള്ള തീയതി 31- 3 - 2014 . 


ടെൻഡർ ഫോറം ലഭി ക്കേ ണ്ടുന്ന/ സമർപ്പിക്കേണ്ടുന്ന 
ഓഫീസറുടെഔദ്യോഗിക പേരും മേൽ വി ലാ സവും 
ഡയറക്ടർ , ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്ഓഫ് അനിമൽ ഹെൽത്ത് & 
വെറ്ററിനറി ബയോള ജി ക്കൽ സ്, പാലോട്, പച്ച പി . ഒ ., 
തിരുവനന്തപുരം- 695 562. 
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